Başarı Belgesi 


2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI nda 10A sınıfında 20 
numaralı öğrencimiz TAHA ÇALKARA A 166.67 puan alarak sınıfında birinci 
olmuştur. 

Öğrencimizi kutlar başarılarının devamını dileriz. 


ŞEHİT BEKİR ÖZDEMİR ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ 


Sınıf Öğretmeni Okul Müdürü 


